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CVS Technik S.ar.l. 

52, avenue de la Liberte 
L - 1930 Luxembourg 

R.C. Luxembourg: B208.454 


En conformite avec I'article 4 des statuts, le Gerant decide de transferer le siege 
social a I'interieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle : 2 rue Wilson 
L-2732 Luxembourg, a sa nouvelle adresse : 52 avenue de la Liberte L-1930 
Luxembourg. 


Pour extrait sincere et conforme 

Signature 

Un mandataire 



